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※録画には別途 USB 八ードディスクが必要です。 


本書は別冊の r 準備編」と「操作編」の内容を簡略化したものです。必要に応じてそれぞれの取扱説明書をご覧 < ださい。 
ご使用の前に、別冊 r 準備編」に記載された r 安全上のご注意」を必ずお読みください。 

映像や音声が出なくなった、操作がでさなくなったなどの場合は、別冊 r 操作編」の r 困ったときは」をご覧ください。 
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テレビを見る準備をする . 2 

①スタンドを取り付ける . 2 

@目- CAS カードを挿入する . 2 

® アンテナを接続する . 2 

® リモコンに乾電池を入れる . 5 

( D 電源を入れる . 5 

⑥「はじめての設定」をする . 6 

テレビ番組を楽しむ . 9 

見たい番組を番組表で選ぶ . 10 

見ている番組を録画する . 11 

番組表で録画-予約をする . 12 

録画した番組を見る-消す-保護す る... 13 

困ったとさは . 14 

保証と アフターサービス . 裏表紙 


このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとラございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に本書および別冊の取扱説明書 r 準備編」と r 操作編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつち手元に置いてご使用ください。 

























お願い一安をに正しく使用するために一 

■ 
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) アンテナを接続ずる 


•別冊 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載 
しています。設置•接続の前に必ずお読み<ださい。 
♦別冊 取扱説明書「準備編」にに使用上のお願いとご注 
意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使 
用の前にお読みください。 

• 別冊取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」の 
ページに、設置のしかたや転倒•落下防止のしかたを 
記載しています。設置のとさにお読みください。 


D スタンドを取り付ける 


• お買い上げ時、スタンドび分離されています。 

付属の「スタンド取付説明書」を参照して、スタンドを 
テレビ本体に取り付けてください。 



D B - CAS 力ードを挿入ずる 


• デジタル放送の受信には B - CAS カードが必要でず。 

付属の 「 B - CAS カード取付説明書」を参照して、同捆 
の目- CAS 力ード2枚を、テレビ本体背面の B-CAS 
カード挿入□に差し込んでください。 



カードの挿入位置や向きについては、旧- CAS カード取付説明書」 
をご覧 <ださい。 


本機が受信でをる放送と必要なアンテナ 


•本 機（このテレビ）は、地上デジタル放送と衛星デジ 
タル ( BS /1 ]0度 CS ) 放送を受信することびできま 
す。（従来の地上アナ□グ放送は受信でさません） 

♦ 地上デジタル放送の受信には UHF アンテナ、衛星 
デジタル放送の受信には目 S ， 1]0度 CS 共用アン 
テナび必要です。 


UHF アンテナ 



BS ，1 10度 CS 共用アンテナ 



•本 機は地上デジタル放送の 「 CATV パススルーち式」 
に対応しています。 

ケーブルテレビ局び、放送局から送信される地上デ 
ジタル放送電波をパススルーち式で再送信していれ 
ば、本機で地上デジタル放送を視聴することびでき 
まず。 


■ お願いとごを意 _ 

• アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、 
湿合器、分波器、分配器などは付属されておりません。 
機器の配置や端テの形状、受信する放送の種類など 
に合わせて適切な市販品を別途お買い求め<ださい。 

• アンテナエ事には技術と経験が必要でず。 

アンテナの設置 • 調整については、お買い上げの販売 
店などにご相談ください。 

• アンテナ線のプラグ ( F 型コネクター）は、ゆるまない 
程度に手で締めつけてください。 

工具などで締めつけすざると、壁のアンテナ端モや 
本機内部び破損するおそれびあります。 



♦アンテナ 線のプラグのお線（ピン）が巧がつていない 
か確認してください。 

巧びったままで接続すると、ショートしたり、折れた 
りすることびあります。 
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•テレビの 外観や細部の構造 • 配置などは、機種によって本書のイラストと多少異なります。 















































































I アンテナをテレビだけに接続する場合 


録画機器(レコーダーなど)を経由ずる場を 


UHF アンテナ(地デジ） BS -1 10度 CS 共用アンテナ 



衛星放送ち受信 
する場合 



壁のアンテナ端子- 


旧 S /1 1日度 CS ) i ； 

アンテナを泉 

旧 S /1 1日度 CS 対応品)- 


班 


味機背面] 



■壁の; むん云± 端 舌が =; a の県 合 

• 地上放送と衛星放送のアンテナび屋外などで混合さ 
れていて、壁のアンテナ端テび一つの場合は、目 s ’ 
CS / UV 分波器を使用します。 

• マンションや共聴システムなどで壁のアンテナ端テび 
一つの場合は、視聴でさる放送の種類について、マン 
シヨンやシステムの管理者にお問い合わせください。 


• アンテナで受信した放送を DVD レコーダーなどの録 
画機器で録画する場合は、アンテナ線を下のよう 
に接続します。 


( UHF / VHF ) 

アンテナ索泉- 


壁のアンテナ端子または 
■ BS . es/UV 分液器か5 

旧 S /1 1日度 CS ) 

アンテナ索泉 

旧 S /1 1日度 CS 対応品)— 


[録画機器背面(例)] 



壁のアンテナ端子 一 


アンテナ I 線 

旧 S /1 1日度 CS 対応品) 


BS . es / UV 分波器(例） 

(地デジ: UV ) 


味機背面] 




, アンう 

地上 ！ 

卜人力 
卜110度 CS 

デジタル : -1 

颗じ1问巧校ずい 
をけがぶ:1:た-か. 

資屋 

藏;簡 


こ； 「はじめての設定」 巧^〜 をしてもテレビ 
び映らない、または映りび悪いような場合は、録 
画機器を経由しないでアンテナ線を本機に直接 
接続してみてください。改善される場合、本機に 
問題はありません。 

:: 直接接続しても映りび悪いなどの場合は、アンテ 
ナや接続状態に問題びあるか、電波び弱いことな 
どび考えられます。「デジタル放送び正し < 受信 
でさないとさ」 [巧デを ご覧ください。 
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CATV (ケージルテレビ)ちご利用のとき- 1 

• CATV ホームターミナルによっては端テの名称び図 
の例とは異なる場合びあります。接続ち法や、地上 
デジタル放送の視聴についてなど、詳し<はご契約 
のケーブルテレビ会社にご相談ください。 

參 ケーブルテレビ局び独自の方式で送信している放送 
を見るには、ホームター S ナルの映像•音声出力端子 
などと本機のビデオ入力端テを接続します。（視聴す 
る番組は、ホームター S ナルで選びます） 

:: 本機のビデオ入力端子や HDMI 入力端子に接続して 
視聴する番組では、本機の番組表機能や録画機能、予 
約機能などは使用できません。 

ケーブルテレビ局か5 

(地デジパススルー） 


壁の CATV 端子 


ホームター三ナルで選んだ蚕 
組を見るための接続です。 

D 端子ケーブル、 HDMI ケーブ 
ルでの接続ちでさます。 


アンテナ索泉 


CATV ホームターミナル(例) 



i 


1— 映像^^) 


T 

1 ◎ 

~ 互 

m 

す-ブル入力 

1 ■占 

出力に 

] 出力21 

! 

1ヶ-ブル出力 |5) 


映像•音声用コード 


地デジ） 


変換ケーブル 
(付属品） 



- アンテナを泉 


—. T & 己 




デジタル 

ドンテナ入力 
65,110度こ5 

^ ■战な没是が’ 

’V二 T を妇 TJ ザ;.取-て.1:!-;,.。 

河；® 

1九'|っ-- 8…" 




f 

i 




GAWC ケーブルテレビ)をご利用のとを-2 

•ケーブル 出力端子に地デジの再送信電波び出力されな 
し"^ホームターミナルの場合は、 UHF に対応した市販の 
分配器を使用して、下のように接続してください。 

ケーブルテレビ局か5 

(地デジパススルー） 


壁の CATV 端子- 


アンテナを泉- 


分配器(例)- 

( U / V 対応品） 


アンテナ，そ泉^] アンテナ索泉 

CATV ホームター S ナル(例） 


J - C [0§1=>- 


> —陕像^^ 

商 

一巧 

id 

> ■甲 

戀 

。トヵ从力じ 

>圓 占 

出力1 


◎ J 

サ-スレ！ H が（⑤ 


映像•音声用コード 



変換ケーブル 





> CATV 局びパススルー方式で地上デジタル放送を再送信していれば、「はじめての設定」 r§T 〜 I ^ をしたときに地上 
デジタル放送のチヤンネルび設定されます。 

> ホームターミナルを使用しない場合は、壁の CATV 端テと本機の地上デジタルアンテナ入力端テをアンテナ線で直接接 
続します。 
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D リモコンにを電池を入れる 


♦単 四形乾電池 R 03 または LR 03 を2個ご使用ください。 
お買い上げ時は単四形乾電池 R 03 び2個付属されています。 


〇 カバーをはずず 

カバー下部のツメをカバー上部ち向に押しなびらすくい上げ、力 
バーを取りはずします。 


©乾電池を 入れる 

極性表示 ©と© を確かめて、間違えないように入れます。 


©カバーを 閉める 

カノく一上部の突起を Uf コン本体のみぞに差し込んで、パチンと 
音びするまでカノ く 一 下部を押し込みます。 



⑥電源を入れる 

^ -.. . ..—. 国.国 _ .. 


• 電源は、設置‘接続び終わってから入れてください。 


〇 電源プラグをコンセントに差し込む 

• 電源プラグは交流1 00 V コンセントに根元まで確 
実に差し込んでください。 


© 本体左側面の電源ボタンを押す 

• 電源びはいり、本体前面の「電源」表示び緑色に点 
灯します。 



•わう 一度本体の電源ボタンを押すと、電源び「切」 
になり、「電源」表示び消灯します。 


■はじめて電源を入れたとま _ 

• 「はじめての設定」の画面び表示されます。 

次ページ降の手順に従って設定してください。 


リモコンの使用趙四1 5 ~^— I 

• U モコンは、本体の Uf コン受光部に向けて使用し 
てください。 

• U モコン受光部に強い光を当てないでください。強 
い光び当たっていると、 Uf コンび動作しないこと 
びあります。 

• U モコン受光部と IJ モコンの間に障害物を置かない 
でください。動作しなかったり、動作しにくくなつ 
たりします。 



_ リモコンで電源を入/待機にするには _ 

♦電源 「入」のとさに U モコンの 国を 押すと電源び「待 
機」になり、「電源」表示び赤色に点灯します。 

• 「待機」のときに IJ モコンの 国を 押すと電源び「入」に 
なり、「電源」表示び緑色に点灯します。 


: 本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リ 
モコンで電源を入れることはできません。 

電源び「切」のとさは、「電源」表示び消えています。 
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(D r はじめての設定 j をずる 



両側の突起部分 ( OEP ) に指をかけて、 
矢 EP のち向へスライドさせて開きます。 


♦本 機を使用でさるようにするための基本的な設定を 
し cK 9 〇 

ぷ はじめて電源を入れたときは、手順 〇 の操作は不要 
です。 


〇 lii 下の操作で r はじめての設定」の画面にずる 
① (ふたの中)を押す 
@ ▲•▼で「初期設定」を選び、国を押す 
④ ▲•▼で r はじめての設定」を選び、国を押す 


はじめての設定 

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 
アンテナの接続と B — C A S カードが挿入されていることを確認 
して<ださい。また、それぞれの設定ち法は、各画面の説明および 
取扱説明書をご覧<ださい。 

(1) B - CAS 力ードの確認 

(2) 地上デジタルチヤンネル設定 

(3) 郵便番号設定 

(4) 映像メニュー設定 

(5) 音声メニュー設定 


B - CAS カードの 確認 


©画面の 説明を読んだ5、凹を押す 

• 「 B - CAS カードの確認」の画面び表示されます。 



♦正しく 挿入されていないなどの不具合びある場 
合は、メッセージび表示されます。その場合は、 
「 B - CAS 力ード取付説明書」を参照して、2枚の 
カードの挿入位置と向さび正しいか、奥まで挿入 
されているかなどを確認してください。 


©2 枚とも r 正常に動作していまず。」と表示された5、 
▲•▼で r 挿入完了」を選んでを弓を押す 

• 目- CAS カードの確認び終わると、「地上デジタルチヤ 
ンネル設定」の説明画面び表示されます。 


はじめての設定 地上デジタルチヤンネル設定 
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お客様の居住地域をちとに、地上デジタル放送の 
チャンネルを設定します。放送ごとに地域設定が異なる場合は、 
メニューの チャンネル設定で設定し直して< ださい。 














































































































L 地上デジタルチヤンネル設定 



•地上 デジタル放送のチャンネルを設定します。同時 
にデータ放送の地域ち設定されます。 


〇 画面の説明を読んだ5、@を押ず 

• 地方を選ぶ画面び表示されます。 


©お住まいの 地方を▲•▼•◄•►で選び、[夕定 I を押ず 


はじめての設定 

地上デジタルチヤンネル設定 

お住まいの地ちを選んで<ださい。 

j ヒミ每道 

東北 

甲信越 

中部 近畿 

中国 

四国 九州-沖縄 


©お住まいの 都道府県を▲•▼•◄•►で選び、因を押す 



♦お住まいの 地域名び表示されないときは、おくの 
地域名を選びます。 


©地上 デジタルチャンネルの設定内容を確認し、^ 
を押ず 

•画面は、 Uf コンのワンタッチ選局ボタンに設定 
された地上デジタル放送の放送局を一覧で示して 
います。 

♦「チャン ネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャ 
ンネルび設定されたことを意味します。（データ放 
送チャンネルなどは設定されていません） 


m はじめての設定 

リモ]ン チヤンネル 


の 

回 

国 

团 

回 

回 

の 

の 

の 

圆 

四 

回 


テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 


地上デジタルチヤンネル設定 
放送局 

NHK 総合-東京 
NHK 教育-東京 
テレ玉 
日本テレビ 
テレビ朝曰 
TBS 
テレビ東京 
フジテレビジョン 



• 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設 
定」びすベて終了したあとで、「チヤンネルをお好みに 
手動で設定する」（別冊「準備編」 1 3で デ） の操作をして 
ください。 

•地上 デジタルチャンネル設定び終わると、「郵便番号 
設定」の画面び表示されます。 


©画面の 説明を読み、◄•►で r はい」を選んで困を押 
す 

::: お住まいの地域で地上デジタル放送び運用されて 
いない場合は、「いいえ」を選んでください。（わか 
らない場合は、「はい」を選んでください） 


はじめての設定 地上デジタルチャンネル設定 

地上デジタル放送の初期スキャンを行います。 

地域は[関東/東京都]です。 

地上デジタルの初期スキャンを行いますか？ 

■gsn ぃぃぇ 

ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの 
初期スキャンを行って<ださい。 


• 「はい」を選ぶと初期スキャンび自動的に始まりま 
す。終了するまでお待ちください。（初期スキャン 
び終了すると、手順 〇 の画面び表示されます） 

• 「いいえ」を選んだ場合は、手順 ⑩に 進みます。 


郵便番号の設定 


• お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予 
報やニュースなど)を視聴するための設定です。 
•郵便番号を 設定することで、地域び指定されます。 


⑩ お住まいの地域の郵便番号を LU 〜歴1(。)で入力し、 
^を押す 

• 「0」は區 I で入力します。 

•間違えて 入力したとさは、◄を押してカーソルを 
戻してからわう一度入力します D 
•郵便番号 入力で、上3ケタを入力して@を押すと 
残りの4ケタは自動的に「0」び入力されます。 


はじめての設定 郵便番号設定 

お住まいの地域の郵便番号を入力して<ださい。 

デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場合びあ0ます。 

10 5 - 0 0 2 I 


• 郵便番号設定び終わると、「映像メニュー設定」の画面 
び表示されます。 
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映像メニユー設定 


♦本 機にはいくつかの「映像メニュー」び用意されてい 
ます。メニューを選択したとさに表示される画面の 
説明を読んで、お好みの映像メニューに設定して< 
ださい。 


の お好みの映像メニューを▲•▼で選び、困を押す 


はじめての設定 

映像メニュー設定 

本機にはい<つかの映像メニューが用意されています。 
お好みの映像メニューを選択して < ださい。 

1おまかせ（自動） 

映像の内容と周国の明るさに合わせて、 

常に見やすい画質で表示されます。 

おざやか 

標準 

手動 

テレビプロ 



映画プロ 



• 映像メニュー設定び終わると、「音声メニュー設定」の 
画面び表示されます。 


音声メニュー設定 


隹本 機にはいくつかの「音声メニュー」び用意されてい 
ます。メニューを選択したとさに表示される画面の 
説明を読んで、お好みの音声メニューに設定して< 
ださい。 


©お好みの 音声メニューを▲•▼で選び、防詞を押ず 


はじめての設定 

音声メニュー設定 

本機にはい<つかの音声メニューが用意されています。 

放送を視聴する際のお好みの音声メニューを選択して < ださい。 

※外部入力は「ダイナ三ック」に設定されます。 

1おまかせ（自動） 

番組のジャンルに合わせて常に聞さやすい 
音質に本機が自動調整します。 

ダイナ三ック 

手動 標準 


映画プロ 



⑩ 設定内容を確認して、固を押す 



はじめての設定 

(上ではじめての設定は完了です。 

【設定内容】 
地ち/都道府県 

:関東/東京都 

郵便番号 

:10 5-0 0 2 3 

映像メニュ ー 

:おまかせ 

音声メニュー 

:おまかせ 


• これで「はじめての設定」は終了です。 
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た ISHI 
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み’ 
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ゃ〇爾 


~9 l , 
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1〇 
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TT 
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百 



fm 

国リスト iiTa nr 番組表 




= 

▲ 

,H 



と . 

« 

< 決定 ► 

» 

■今 


- 





チトンネル 


rm^ 



曰里 


I ゴデータ] [ 


画面表 ょ 


正ミニ翻表11 


►/ 朝早聞11 


1 


r # 録画防ホデ-夕 1 に脯号 A 力 I 障 組說强 ■ 

1設定」醒面サイス 1字 覆 jii 声切 皆 


調 


♦ 


ふたを 
開< 

TOSHIBA 

CT- 90376 


〇 

e 

個 

e 

国 


.国 

.旧 

圆 

画 

個 


〇1 地デジし rBS U res I で放送の種類を選ぶ 

• 視聴中の放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。 


©じ J 〜医]または 

• 音量は、 


チャンネル 


でチヤンネルを選ぶ（選局ずる） 


音量 


でお好みに調節して く ださい。 


■国 見ている放送の番組名やチヤンネルなどを確認ずるに 访 

の I 画面表示 I を巧す（わう一度 I 画面表示 I を巧す^表示が消ミます） 

♦ 画面ち上に情報び表示されます。（チャンネル外の表示は数秒後に消えます) 


放送の種類、チャンネル 番号^ _ ^ 放送局_ 

リモ]ンボタン 番号^ B 1 誦 By 諭 和 現在時刻 

番組名^^^^^^^^^^ 

■< — 放ミ关時間 


■圓 番組説明を見るに は > I 

① [iBH (ふたの中)を押す 

♦ 番組説明画面び表示されます。 

♦ <番組概要 > び表示しきれていないときは▲•▼を操作します。 

♦ 説明画面を消すには、^を押します。 

■圆 字幕放送番組で字幕が表示されるようにずるに は っ 

①巨 量(ふたの中)を押す 

♦ 巨 g を押すたびに字幕の表示と非表示び交互に切り換わります。 

■圆 ■音声多重放送番組で音声を切り換え。る！与 は； ■ 

① [iPa (ふたの中)を押す 

♦ IS を押すたびに「主音声」^「副音声」^「主：畐1」」の順に切り換わります。 

♦ 番組によっては、「音声1」^「音声2」^「音声3」のように切り換わる場合もあ 
ります。 


■直 映像メニューを切り換えるには 

の り?^ を巧し、▲•▼で「映像設定」を選んで医 I を押す 
@ ▲•▼で「映像メニュ ー 」を選んで医 I を押す 
④ お好みの r 映像メニュー」を▲•▼で選んで区司を押す 


■固 映像を静止をせるに は； —— 

• 料理番組のレシピや、クイズ番組の応募先などをメ f するとさに便利です。 
① を押す (わう一度を押すと静止画び解除されます） 

個 ■直を一時的に消ずに な 

•電話び かかってさたとさなどに、一時的に音を消すことびでさます。 

を押す (わう一度をを押すと音び出ます） 



• 地上デジタル放送で囚〜凹で選局できるのは、「はじめての設定」で各ボタンに登録されたチヤンネルです。 

• 目 S デジタル放送では、に!〜回に BS デジタルの各チヤンネルの放送局び設定されています。 

• 1 ] 日度 CS デジタル放送では、一部のチヤンネルび設定されています。（[□と区]のみ） 

• 設定の変更や追加をする場合は、別冊「準備編」の「チヤンネ J レをお好みに手動で設定する」 巧を す を参照してください。 
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四ニュース 14 
王室ファ吉 U — 
揃って川遊び… 


の! ゾフ J ’ ホース 





の] r フレームシフ 
卜-センス J 
(’ 9 9ま芝ェ 
ンタメ） FM - 
N • シャララ- 
ガ I =ルク- 
マテイ ーニな''’ 


四 C i n e V 情報 
館「いろんな… 


匹] 映画パンザイ 
r ベネチア国際 
映画祭でゴール 
ドライオンが叫 
ぶ J 桐山文治郎 
-所香奈-西木 
亮-田村お和 
-福田馬吉■巧 
壇すみれ J 


应1今日のプロフ… 


の] 「遥かなる RD 
の旅 J (’0 1 
ま芝書庫）[■桐 
山文治郎-原田 
香奈-西木亮 ■ 
横お金治-清水 
次吉ほか J 

匹] r 野菜誕生 J 
(’0 1 ホ）白 
ま • 人参•卜… 


应 ] B 月曰の天気 


匹] r 日_! (9 8米)[ 
r ダレン-ヤコ I 
スキー、フレ:： 
チ■ガトー、卞 
コブ-スキー、 
ザ-フ ー J キ卞 
ノフスキ— 


_ -ズいま 
どさの日本人 J 
曰本人の本巧の 
姿を過去か5探 
る。ち代の食 
生活を現代に。 
開□幢-山田 
武-新城進一- 
中尾晶ほか 


因ニュース 


正]「ウヒヨー•踊 
るんだナ八ナ八 
J (’9 8米） 

ル田原巧;欠郎 ■ 
深并百合ほか 


m 「吉テー J ( ’ 

0 8独）「アル 
フレッド.グ… 


困今日のプレゼ… 


匹] r 新鮮君 J (’ 

0 4伊）ジョン 
トニべルタほか 



四ネイキッド 
-卜ーク [1. 
ほんとにし ' ll /!'’' 


匹]カナダ■ゆと0 
の旅才一□ラ'* 
を巧め遙かな… 


の] スポークン 

首都圏速報早 
峰浩平-藤内順 


应]昼どきコンフエ 

ツシヨン奥様 
必見、究極の… 


匹]スポ^ツ天… 


应]ショッピング 


匹]昼過ぎ夢気分！ 
夕飯バンヴイお 
宅のメニュー… 



〇 ◄•►で「見る」を選び、控 I を押す 

を 画面の図は USB 八ードディスクび接続されている場合の例です。 


見る」を選びます 。 j 

• 選んだ番組の放送画面になります。 

番組表の文字ヴ — 


の り 不;巧 を巧し、▲•▼で「文字サイズ変更」を選んで@を押す 
@ お好みの文字サイズを▲•▼で選び、岡を押す 


[番組表画面： 7チヤンネル表示の例] 


送の種類 




f 番組表の日付 j 


屡 録画ホ約ソ フイ ニ! 夕 j ~ 

[ y 視聴予約アイコン h 

見聴中のチャンネル (横線)卜 

[^択 中の番組 y 



^ 今の時間帯(両側の縦線） I 


[^択 中の番組の タィトル|- 




〇 放送中の番組をで選ぶ 

•番組 表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには | 《 卜|»| を押します。 
参 選んだ番組の番組説明を見るには、画麵(ふたの中)を押します。 

0 @を押す 

• 「番組指定録画」画面び表示されます 

• これから放送される番組を選んだとさは、「番組指定予約」画面になります。 

今 面デの 手順© をご覧ください。 


• デジタル放送では、放送電波で送られてくる番組情報をわとにして番組表を表示させることびでさます。 
• ご使用開始直後は番組表の内容び表示されないことびあります。 


〇 幢(または 「ミ ニ 痛表 I )を巧す 

• 番組表(または S 二番組表)び表示されます。 


♦放送の 種類を変えるときは、曲デジ I 、 I BS ]、 I CS I を押します。 


現在の曰時 


IJf コンボタンの 
操作ガイド 



[入力切到 


II 兀-ドパンド ' j [きすぐ Zi - ス j [二画面] 

If" 地デジ I I BS 1 II CS 1 


2 

か ABC 


な ^JKL 


4 

た 

5 ノ PQRS 

la 


_ * 曲 

へ1 II 消音 1 


P 

ゃ口 TUV 

TT 



II がデ-夕1画面表示1ち二蓄組哥 I 

ちょっとタイム再生 

II ◄◄]! ►/ 早廻] [►► I 

静止 

II 1 [ Bir II 1 I 


r # 録画民術句 I 〔幡号入力 1 障組説 m 

iL 設定」 ii か巧 L 字幕」障声切換 J 


畢 


ふたを 
開< 


TOSHIBA 

CT- 90376 






日時切換 


ベ-ジ切換 


-ゆと0の旅 


NH K 総合 • 


081 [ 

3ン 


3/16 (7k) 17 (木） 18 (金） 1 



_番組指定録画_ 

00000 0000 


の ■ 

I 化デジ041 曰テレ1 

3/16(水 ） AM 9:00 〜 

AM 9:55 

OOOOC 

OOOOC 

)0000000000 

)0000000000 

0000000000000000 OOOOC 
100000 

)0000 

■ ワイドショ- 

録画先 

テレビ HD: 1080 i 16:9 ステレオ字 アナ□グ〕ピ-可がジタル〕ビ -1 

USB 1 3^ハードディスク1 
録画可能時間： 26時間50分 

-e ダビング. 






V で選び 


操作を選択して<ださい。 

^選び決定を巧す戻るで前画面 


レクザむ 
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(録画専用)端テへ 



凶 




機器操作 

嘗画リス H 江沖香組表— 




決定 


戻る01 《 0 C 終了 


•市販の USB 八ードディスクを本機に接続すれば、本機で受信したデジタル放送番 
組を録画することびでさます。 （ US 目八ードディスクの接続および設定について、 
詳しくは別冊「準備編」の 歷^を ご覧ください） 

•視聴 中の番組を録画する場合は、下の操作をします。 


〇 デジタル放送を見ているときに I •録画 1 (ふたの中) を押す 
参 「録画」画面び表示されます。 

©◄•►で r はい」を選び、固を押ず 


•録画び 始まります。 

参 お買い上げ時は、番組終了まで録画されるように設定されています。 

©録画を 停止させるときは、巳 i □または^£1を押ず 

• 確認画面び表示されます。◄•►で「はい」を選んで防句を押します。 

♦録画され た番組を見たり消したりするとさの操作については、「録画した番組を 
見る.消す‘保護する」 「巧す をご覧ください。 

録画時間を変更ずるに は > I 


① 上記の 手順© で、▲•▼で「録画設定」を選んで^を押す 
@ ▲•▼で「録画時間」を選び、固を押す 

③ 録画が終了するまでの時間を▲•▼で選び、@を押す 

④ ▲•▼で「設定完了」を選び、@を押す 

® 「録画」画面で、▲•▼•◄•►で「はい」を選んで因を押す 


•テレビを 見ているとさに不意の来客びあったり、電話びかかってさたりしてテレ 
ビの前から一時的に離れなければならないとさなどに便利です。 

^ すでにこ番組を同時録画中のとさには、この操作はでさません。 


本機に US 目ノ V —ドディスクを接続 
すると、 r 機器登録」の画面び表示 
されます。 

画面に表示される手順に従って操 
作をすれば、 US 巳八ードディスク 
び本機に登録されます。 


II がデータ」 I 画面表示|[^二香組表 II 

ちょっとタイム再生 

I « 1 ~ ►/ 早鼎！] I 

； — ^静止 


[•録画 I 劳才/デ-夕]臣号入力牌説明 


G 設定; lis サイズ II 字幕] n 岡姐 


畢 


ふたを 
開< 


TOSHIBA 

CT - 90376 


〇 テレビの前か5離れるときに I 参 録画 I (ふたの中) を押ず 


©◄•►で r はし、」を選び、防定 I を押す 


©テレビの 前に戻った5、 


むっとタイム再生 一+ 口* 

►/ 朝輔 I を f 甲ず 


♦録画を 始めたところから番組再生び始まります。 

♦再生 中に早送りや、 ]. 5倍速の音声付再生(早見早聞)などびでさます。 耐 

〇 ちょっとタイム再生を停止させるときは、^を押す 

• 早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追いつさ、放送画面のほうを見 
る場合は録画を停止させます。 

• 録画された番組をあとで見たり、消したりするには、「録画した番組を見る•消 
す • 保護する」 fl 3 F の操作をします。 


•視聴 中の番組や予約した番組の録画時および録画番組の再生時などに、 USB 八ードディスクの電源び「入」になるよう 
にしてください。詳しくは、 USB 八ードディスクの取扱説明書をご覧ください。 




つとタイム再を 


レヴがニュ- 


録画時間 PM 2:日日〜番組終了 

録画先 ホ USB 1 ^ハードディスク1 

録画可能時間： 26時間45分 


録画を開始しますか？ 


で選びミ夫定を巧す戻るで前画面 
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*1^ 誦 




参 放送の種類を変えるとさは、 I 地デジ1 、 I BS し fcS I を押します。 

©録画ず る番組を▲•▼•◄•►で選び、网を押す 


e 1^ソ下の操作で録画または予約をずる 

現在放送中のを組を選んだ場合（録画) 仁 

① ▲•▼•◄•►で「録画する」を選び、 g を押す 


_番組指定録画_ 

00000 0000 

の ite デジ041 日テレ1 3/16(水） AM 9:00〜 AM 9:55 

0000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000 

% ワイドシヨ- テ鋼:邮: 1080^6:91 ステレオ 圓 がジタ ル 北- 1ィ ダビング 

録画先 争 USB 1 瑪八ードディスク1 


録画可能時間： 26時間50分 



操作を選択して<ださい。 


<>で選び決定を巧す戻るで前画面 


• 選んだ番組の録画び始まり、番組び終わると録画び自動的に止まります。 
• 始まった録画を中止するときは、亡^または ref ] を押します。 


■ これかるがおされる番組を選んだ場を411約^ - 

① ▲•▼•◄•►で r 視聴予約」、 r 録画予約」、「連ドラ予約」のどれかを選び、@を押す 


番組指定予約 


00000 0000 


旺1| 


I 化デジ041 曰テレ1 


3/16冰 ） PM 1:00 〜 PM 1:55 


0000000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000 


<<ドラ7 テレビ HD: 1080 i 16:9ステレオ字 

録画先 ^ USBl 濟八ードディスク1 

録画可能時間： 26時間50分 


操作を選択して<ださい。 


アナ□グ]ピ-巧おリタル北-1-©ダビング 


く ► で選びま定を巧す戻るで前画面 


♦ 視聴予約 …••…選んだ番組の視聴を予約します。予約した番組の開始時刻に本機 
の電源び「入」になっていれば、予約した番組に切り換わります。 

♦ 録画予約 …••…選んだ番組の録画を予約します。 

♦連 ドラ予約… • 1回の予約で連続ドラマなどを毎回録画することびでさます。 

•「連 ドラ予約」の場合は、追跡キーワードなどの見直しび必要な場合びあります。 
詳しくは別冊「操作編」の「連続ドラマを予約する」をご覧ください。 



• 予約した録画は、本機の電源び r 待機」、 r 切」の場合にら行われます。 


•予約び 重複したとさなどには画面にメッセージび表示されます。別冊「操作編」 巧 r すの 「番組表で録画•予約する」をご 
覧ください。 


• 「録画設定」については、別冊「操作編」 I がすの 「録画設定や連ドラ設定を変更するとさ」をご覧ください。 
• 予約の確認 • 取消については、別冊「操作編」 I なすの 「予約の確認 • 変更 • 取消しをする」をご覧ください。 
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ゃ口 TUV 


11 

わをん、 


さ DEF 
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つ MNO 

( 
ら- 

r 

'WL 


へ 

チャンネル 


rwi 

I クイック I 


12 


音量 


價 


JI 


I 決定 I 




夏る」 UI 《 IU し終争 


TdW^. 


r イイ II 


►/ 朝早聞 lU 


静止 


]| II □ 


TOSHIBA 

CT - 90376 


■{開始 （レグヴメニュー） 


■ I 録画 IJ ストを表示^ 


H 少し進む(ワンタッチ スキップり 


H かし戻る（ワンタッチ U プレイ） I 


j -1 録画番組再生を終了 


■{録画 番組を削除 


■{頭 出し再生 


r ►婦園 I :再生、早見早聞 


白^:早戻し 
居百：早送り 

D ^： チャプターの先頭へ（続 
けて押すと前のチャプターへ) 


□D 


次のチャプターへ 
一時停止/解除 
録画 U ストへ 


RGGZA 


自動的に消ず〜自動削除機能〜 


• お買い上げ時は、 A - ドディスクの容量び足りな 
<なったとさに、保護されていないちい録画番組 
び自動的に削除されるように設定されています。 
• 自動削除機能を使用しないときは、「削除しない」 
に設定してください。 


録画した番組を見る 


〇 I レクが ii -| を押ず 


©◄•►で 「見る」を選び、▲を押す 


e ◄•►で r 録画リスりを選び、固を押ず 

•機器び 複数接続されている場合は「機器選択」の画面び 
表示されます。その場合は使用する機器を選びます。 

• 機器び1台の場合や前回と同じ機器を使用する場合は、 
手順 〇〜©の 代わりにを押します。 

〇 見たい番組を▲•▼で選び、 g を押す 

• 選んだ番組の再生び始まります。 

途中まで見た番組を選ぶと、続さから再生されます。冒 
頭から見るには、番組を選んで cn □を押します。 

参 録画中の番組を選んで再生することわでさます。 

• 録画番組再生中に早送りなどの操作びでさます。（左記） 
• に i □を押すと再生び止まり、録画 U ストに戻ります。 


©録画 番組再生を終了ずるときは、^を押す 

• 放送画面などに戻ります。 


不要な録画番組を消ず 


〇 録画リストで、消ず番組を▲•▼で 選んで^■を 押す 
©▲•▼で 「1件削除」を選び、困を押す 
©確認 画面で、◄•►で r はい」を選んで g を押す 
〇 削除が完了した！5、0を押す 

• 複数の番組を選んで消したり、グループ内の録画番組をす 
ベて消したりすることびでさます。別冊「操作編」の 丽 
をご覧ください。 


〇 録画リストの表示中に I クイック吃 巧し、▲•▼で r 自 
動削除設定」を選んで凹を押す 

©▲•▼で r 削除する」または r 削除しない」を選び、 
防 司を押ず 


苗'さないよ5に巧護ずる 


〇 録画リストで、保護する番組を▲•▼で選んで り不万) を巧す 
© ▲•▼で r 保護」を選び、困を押す 

♦わう 一度同じ操作をして保護を解除することわでさます。 


[録画リスト（例）] 


録画リスト _ _ 

曜日別 « ジャンル別 » 連ドラ別 _ _ マイカテゴリ別 


I 録画中ソ7イコン 


I 未再生の番組 


自動削除機能び有効の 
とさに表示 固删腳 



00000000000000 


00000000000000 


録画中 

且 3 / 16 ( 水 > 

画 000000000000000000000 

旦 3 / 16 (水) 

:画 0000000000000000 ■ 

3 / 15 ( 义) 

画 00000000000000000000 ■ 

■旦 3/15 (火) 

0000000000000000000000 

回旦 3/15 (火) 

00000000000000 

回旦 3/15 (火) 

I 000000000000000000 

I 000000000000000000 ■ 

旦 3 / 14 ( 用 I 


く►で選び巧定を押す 


卜切換 S 頭出し再生 




H 放ぶ Id 


•保護アイコン 


回 


操作ガイド 
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■» 纖義瞧 


こんな場をはが障ではあ0ません 


BS や110度 CS が映6なくなった 


• 降雨や降雪などで電波び弱くなったときには、映像にノイズび多くなったり、映らなくなったりすることびあります。 
•天候び 回復すれば正常に映るようになります。 



テレビから気になる音が聞こえた 

• 電源び「切」や「待機」のとき、番組情報取得などの動作を開始 
する際に「カチッ」という音び聞こえることびあります。 

• 「ジー」という液晶ノなルの駆動音び聞こえることびあります。 

• 部屋の温度変化でキャビネットび伸縮するときに「ピシッ」とい 
うさしみ音びすることびあります。画面や音声などに異常びな 
ければ/こ\配ありません。 



デジタル放送が正し < 受信でをないとを 


♦正しく 受信でさないチャンネルで下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。（地上デジタル 
放送のチャンネルび全く設定されなかった場合は、別冊「準備編」の [ M すを ご覧ください） 

• 録画機器を経由してアンテナ線を接続している場合は、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。 


〇 I クイック I を巧ず 

©▲•▼で r その他の操作」を選び、0を押す 

©▲•▼で r アンテナレベル表示」を選び、固を押す 

参 選択中のチヤンネルのアンテナレベルび表示され 
ます。 



0 隹奨値 LU 上の数値になっているか確認します。) 


アンテナレベルが目安がのとを 

♦アンテナ レベルび低いと、デジタル放送び受信でさ 
なかったり、下図のようなブ□ック状のノイズび見 
えたりすることびあります。このような場合は、ア 
ンテナ線び正しく接続されているかご確認ください。 
症状び改善されない場合は、アンテナのち向調整や 
交換などび必要になることび考えられますので、お 
買い上げの販売店にご相談ください。 



〇 アンテナレベルを確認したら、^3を押ず 地デジ用アンテナの交換•調整などをしたとを 

♦地上 デジタル放送用アンテナの接続をし直したり、ア 
ンテナの交換、調整などの対処をした場合は、「はじめ 
ての設定」 \ JT の手順 〇 から操作をしてください。 
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症がに合わせてご確認ください 


♦ 下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。 


こんなとさ 

確認•巧処 

•電源び はいらない 

•電源 プラグび抜けていたら、コンセントに差し込みます。 

• 「電源」表示ランプび消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。 

《 「電源」表示ランプび消えているとさ、 Uf コンで電源を入れることはでさません。 

♦ U モコンび動作しない 

♦本体の U モコン受光部と U モコンの間に障害物びあるとさは取り除さます。 

• Uf コンの乾電池の向さを確認して、正しく入れます。 

• Uf コンの乾電池び消耗しているとさは、2個とわ新しい乾電池に交換します。 

•放送の 映像び出ない 

♦アンテナ 線びはずれたり、切れたり、ショートしたりしていませんか。 

♦アンテナ 線プラグのお線（ピン)び®びったり、折れたりしていませんか。 

♦ CATV の場合はご契約の CATV 会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタ 
ル放送のパススルーち式に対応しているか、お問い合わせください。 

•画面び 暗い 
♦暗 <なるとさびある 

•明るい 部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 酉す 

♦映像 メニューび「おまかせ」の場合は、色温度センサーの前にある障害物を取り除さ 
ます。（色温度センサーは、 U モコン受光部 區すと 同じ場所にあります） 

♦番組 表に内容び表示さ 
れない 

•電源 プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、番組表の内容び表示されな 
くなることびあります。 

• 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。 

• ビデオ入力端子に接続した CATV 放送は番組表び利用でさません。 

•番組 表の文字びルさい 

♦番組 表画面の表术中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。 [3^ 


テレビが操作できなくなった場合ーテレビをリセットする 




操作で巧処したいとを 


〇 電源プラグをコンセントか5抜く 



© 1分!^ソ上待ってから、電源プラグをコンセントに 
差し込み、電源を入れる 


〇 テレビ本体の電源ボタンを押し続ける 



© 本体前面の博源」の表示ランプび点滅した5、 
電源ボタンか5手を離す 

電源 録画/ダビンヴ 

入-緑/待機-ホ 予約-悟/実行-赤 


•しばらく すると電源び「入」になり、画面に 「 U セット機 
旨封こより、再起動しました。」び表示されます。 


ぶ USB 八ードディスクび接続されている場合、 U セツトの操作をすると USB 八ードディスクでの録画•予約•再生びできるよう 
になるまでしばら < 時間びかかることがあります。 
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巧証と アフターサービス 


必ずお読み < ださい 


基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認 


ホームページのくお客様サポート > に、ご確認いたださたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。 

www.toshiba.co.jp/regza 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームぺージ （ www . toshiba . co . jp ) をご参照ください。 


〇商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 


r ま泛テレビご相談センタ ー J 【受付時間】 3巨已日/9:00 〜 20:00 


1形名1 

1 1 

1製造番号1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 


形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。 


【一般回線. PHS か5のご利用は】（通話料：無料) 

フトダイヤル A ^ シ^ 

函 @01 20-97-9674 

♦ IP 電話などでフリーダイヤルサービスを 
ご利用 I しなれない場合は、 

03-6830-1 048 (通話料有料） 


【携帯電話か5のご利用は】(通話料：有料） 

獅 570-05-51 00 

【 FAX か5のご利用は】(通信料：有料） 

03-3258-0470 


お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修 
理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情 
報提供に利用いたします。 

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 
芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 
報を提供する場合びあります。 


修理-お取り扱いについてご不明な点は 


お買い上げの販売店にご相談< ださい。 

販売店にご相談びでさない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。 


保証書（別添) 


■保証書は、 必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入をお確 
かめのラえ、販売店から受け取っていたださ内容をよくお読み 
のあと、たいせつに保管してください。 


保証期間……お買い上げの日か51年間です。 
B - CAS 力ードは、保証の対象か5除をます。 


補修用性能部品の保有期間 


•液晶 テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 
•補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


•修理の ために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は当社で 
引さ取らせていたださます。 

♦修理の 際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるとさは〜出張修理 


•「操作 編」の「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常びあるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


■保証期間 中は . 

修理に関しては保証書をご覽ください。保証書の規定に従って販 
売店び修理させていたださます。 

■保 i 正期間び過ぎているとさ ぃ….. . 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていたださます。 


■修理 料金の仕組み 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


■ご連絡いた だきたい内容 


品 名 

地上 • BS • 11日度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

37 Z 2、 がな、 47 ZS 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住 所 

付近の目印等ちあわせてお知らせ < ださい。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 


お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月曰、ご購入店名を記入してお<と便利です。 

TEL ( ) - 


廃棄時にご注意願います 


ぶ 家電 IJ サイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集•運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金)をお支払いの上、対象 
品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび巧められています。 



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ g 證羣り ホミ'盛濃醫 S 觀ち II 禮為窺譜蓋魔 V 。 


愛情点検 

ご使用の際 
このような症状は 
ありませんか？ 

♦電源を入れ てを映像や音び出ない。 
♦映像び 時々、消えることびある。 

♦変な においびしたり、煙び出たりする。 
♦電源を切って ち、映像や音び消えない。 
♦内部に 水や異物びはいった。 

►1 


このよラな場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ 
をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検- 
修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。 



株式会社 まま 

ビジュアルプ□ダクツ社 

干1〇已-8001ま京都港区芝浦 1-1-1 
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 



ちよつとした 
，むづかいで 
テレビのま全 


趣 3) VX1A00 201100 
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